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Arbeiten liefert, bei denen man nach ihrero ckemisclien Verhalten be-deutende solche Arbeiten erwarten sollte, und wiederum bei anderen grosse Arbeiten, die nur geringe haben sollten. Ausserdem soil die de Heen'scheRegel nachBerechnungen von Bartoli und Stracciati fur gesattigte Kohlenwasserstoffe negative Werthe fur 8' ergeben. Der Sinn ist wohl der, dass hiernach die Grosse mcp — 2,4% bei Flussig-keiten nicht die molekulare Arbeit giebt, sondern bald mehr, bald weniger als diese molekulare Arbeit, und dem wird man zuzustiminen haben.
62. Verdampfimg und Srstarren der Milssigkeiten.
Die Thermodynamik der Verdampfung ist bereits iin ersten Bande, Abschnitt 50 behandelt. Auch experinientelle Angaben finden sich daselbst. Hier ist das dort Gegebene, wie in Aussicht gestellt, zu ver-vollstandigen und zu verallgemeinern.
Die Verdampfung findet anscheinend unter alien Temperaturen statt, Herr Ulricli Dliliring hat, worauf noch zuruckzukommen sein wird, eine Verdampfungsgrenze angenommen, die fiir Wasser bei — 100° C. liegeri wtirde; nach der kinetischen Theorie der Substanzen ware eine solche jedoch erst im absoluten Nullpunkt der Temperatur zu suchen. Denn erst wenn alle Bewegung der Molekeln ein Elide hat, werden diese Molekeln die Substanz an der Obernache auch nicht ver-lassen, und auf diesem Sichentfernen der Molekeln an der Obernache beruht nach der genannten Theorie die Verdampfung. Praktisch freilich wird man eine Verdampfungsgrenze viel friiher, und zwar je nach der Substanz in hoherer oder niederer Temperatur, ansetzen konnen. So verdampft bei 0° C. Quecksilber so wenig, dass seine Spannung nach Hertz kaum ein Tausendtheil Millimeter erreicht, wahrend "Wasser bei dieser Temperatur noch eine Spannung von 4,6 mm besitzt. Hiernach wiirden Flussigkeiten zu sieden aufhoren streng genornrnen erst bei # = 0; der Siedetemperatur & = 0 wiirde die Dampfspannung p = 0 angehoreu, praktisch kann man nait U. Dtihring auch bei ^ = 173 schon p = 0 setzen.
Jeder Siedetemperatur gehort eine Spannung zu, also auch jedern Druck eine Siedetemperatur, und die Spannungs-curven setzen die Beziehung zwischen diesen Grossen fest. Jene Dampfspannungscurven resultiren aus der Beziehung, wonach die thermodynamischen Potentiale einer Fliissigkeit und ihres Dampfes einander gleich sind (Bd. I, S. 423). Indessen ist dabei stets voraus-gesetzt, dass, wenn Gleichgewicht eingetreten ist, die Flussigkeit nur unter dem Druck ihres Dampfes steht, ein freindes Gas (z. B. Luft) also dariiber nicht ]agert. Ist ein solches Gas noch vorhanden, so be-wirkt es eine Druckvermehrung und dadurch wird die Verdampfung geandert. Ausserdem treten zwischen den Molekeln des Gases undcetaten und  Trichlor-
